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  فتاوى الصلاة

  ما مقدار الفراغ الجائز بين المصلين في صلاة الجماعة؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك 28-7-1444 هـ (12082)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم يقول السائل الفجوات والفراغ بين المصلين جماعة ما الحد الجائز منها ما يجوز وجود لا يجوز ايجاد فرط بين في الصف يجب التراص تواصل لا يظر لا يضر الناس بعضهم بعضا به
  -
    
      00:00:01
    
  



  يعني ترى بدون مبالغة بدون ان يكون في شيء من ذلك تأذي الاخرين ما جاء التقدير الا لما جات الكورونا فرضت الجهات المختصة تقديرات قد بالغوا فيها متر متر ونص كلام
  -
    
      00:00:30
    
  



  في مبالغات لا وجه لها نعم
  -
    
      00:00:58
    
  



